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haben, und somit die Bedingimg (D) niclit erflillt sein, im
iibrigen aber soil das Feld die Eigenschaften eines statischen
besitzen: es soil sich aus einem einwerthigen Potential g? ab-
leiten, welches auf jeder der ,,Belegungen" La und Lb- einen
const anten Werth hat und in r der Q-leichimg Acp = 0 geniigt.
Man kann dies en Zustand, wie wir sehen warden, herstellen
und stationar erhalten mitt els einer geeigneten leitenden
Verbindung zwischen La. und L& (namlich unter Einschaltung
sogenannter galvanischer Elemente). Diese Verbindung werde
in eineni bestimmten Moment aufgehoben. Dann fallt er-
fahrungsmassig clas Feld E zu seinem Gleichgewichtswerth Null
ab, und zwar in der denkbar einfachsten Weise, so namlich,
class die G-esclrwindigkeit des Ab falls in jedem Moment der
noch vorhandenen Felclstarke proportional ist. In Zeichen:
es ist

wo T eine fur den Leiter charakteristische Oonstante, tmcl
zwar seiner Dimension nach offenbar eine Zeit ist. "Wir
wollen sie als die (elektrische) ,J8,elaxationszeit" desLeiters
bezeichnen.

Sie hangt in einfacher Weise zusammen mit den uns
bereits bekannten elektrischen Constanten: Es sei S eine ge-
schlossene Flache, welche die beiden Belegungen von einan-
cler trennt. Dann ist, da s und 1 in clem homogenen Korper
Constanten sind, einerseits nach (1) und (3a):

anclererseits nach (7a) :

Also folgt:

T ist danach dieselbe Grrosse, welche bereits in Gleichung (5)
unter gleicher Bezeichnung eingefuhrt wurde.enderungen
